フィルター気化式加湿器家庭用 



取扱説明書 

品番 

RH-VWX12C 

く保話書付> 

裏表紙に付いています。 






■特長 . 1 

■ま全のため必ずお守りください…2 

■知っておいていたださたいこと…已 


■各部のなまえ . 7 

■使う前の準備 . 9 

■使いかた 

運転する . 12 

運転を止める . 12 

運転を切換える . 12 

湿度設定を切換える . 12 

加湿能力を切換える . 13 

風向を調節する . 13 

入タイマー予約 . 14 

□ック . 14 

タンクの水びなくなると……1已 
タンクへの給水のしかた…1已 
ランプの明るさの設定について…17 

メ □デイの消しかた . 17 

本体を持ち運ぶとさは……17 

■お手入れのしかた . 18 

■加湿フイルターの交換のしかた…23 

■保管 . 23 

■故障かな？と思ったら . 24 

■アフターサービス . 2已 

■仕様 . 2己 

■保証書 . 裏表紙 


このたびは、お買いあげいたださ、ありびとラございました。 

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みのラえ、正しくお使いく 
ださい。 

裏表紙の保証書は「お買いあげ曰-販売店名」などの記入をご確認の 

うえ、販売店からお受け取りください。 ---— 

お読みになった後は、大切に保をし、必要なときにお役立てください。 - b^i し f 吏つし寻 ^1 し民口电; 


ご愛用ち登録について 

下記の URL よりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。 

http://productsJp.sanyo.com/support/user/index.html 
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吹を出し□が熱くない 



ヒーターレスファン加湿方式 

ヒーターレスファン加湿方式は、洗濯物を自然の風で乾かすよ 
ラに、水を含んだ加湿フィルターに風をあてて気化させる方式 
です。蒸気を出さないため、吹さ出し口は熱くなりません。 
また、必要なとさに必要なだけ加湿をするので、加湿過多によ 
る結露ち抑えます。 




水を空気をお窗する 



電解水除菌 システム※3 搭載 

電解水技術で、水道水の塩素イオンからつくり出した『次亜塩 
素酸』び、加湿トレイの水をしっかり除菌※1。雑菌の繁殖や 
イヤな臭いを抑えます。運転停止中でち、電源び入っていれば 
一日中効果は持続します。 

また、運転中には加湿フィルターに吸い上げ日れる『次亜短 
素酸』によって、加湿空気に含まれる浮遊菌※2や浮遊ウィ 
ルス※4を抑制するので、加湿空気びいつち清潔です。 

《1 . 水の除菌_公的試験機関：（財）日本食品分析センター/ 
試験方法：寒天平板を養法/除菌の方法：電気分解。約 
目9.9%除菌。 

※含.空気の除菌_公的試験機関：（財）化里環境科学セン 
ター/試験方法： ] m 3 の試験 BOX 内に菌を浮遊させ機器 
を動作後、一定時間後の浮遊菌数を測定。約99.9%除国。 
※吕.水道水の塩素イオンを利用し、電気分解することで生成さ 
れる;欠亜塩素酸で除菌するシステム 
※年公的試験機関：（財）化里環境科学センター/試験方法： 

] m 3 の試験 BOX 内にウィルスを浮遊させ機器を動作後、 
一定時間後の浮遊ウィルス数を測定。約99.9%除国。 




- 大能力なのに、 

■1 曰 S 時間運間の場合の1力月当たりの電気け 


弱運お時 激重111 ま 

力が显量已0を減 加湿量1200命 L/h 



経済的 - 

気化式-省エネ設計 

ヒーターレスフアン 加湿方式は、 フアン 
を回すだけ。蒸気をつ<るための電力び 
必要ないため、を分な電気を使わずとて 
ち経済的。 

.電気代22円 /kWh (税込）、 ] 曰8 
時間連続運転の場合。 


ヒーターレスフアン 加湿 方式 




















































安をのため化ずお守り < だをい 

正しく安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。 

•ここに示した事項は、を全に関する重大な内容の記載です。表示と意味は次のよラになっています。 


0 

禁止 

囚 

必ず実施 

を 

分解禁止 

自 

電源プラグを巧く 

(§) 

めれ手禁止 

因 

感電にま意 
(本体に表示） 


かめれ禁止 



A 警告 

誤った取り扱いをしたとさに、人び 
死こまたは重傷を負ラ可能性び想定 
される内容。 

A を意 

誤った取り扱いをしたとさに、人び 
軽傷を負ラ可能性および物的損害の 
みの発生び想定される内容。 


A 警告 


分解修理 • 改造の禁止 



分解禁止 


分解修理•改造はしないで < ださい。 

义災•感電-けがの原因となります。 

修理は、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客さま 
ご相談窓印（別紙）にご相談ください。 


水をかけない 


戀 


水めれ禁止 



本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないで 
<ださい。 

シヨー ト-感電のおそれがありまず。 


異物を入れない 

0 


禁止 



お手入れのときは電源プラグを抜く 


运 

電源プラグ 
を抜< 



吹出□や吸込グリル（吸気 □) にピンや針金などの 
金属や異物を入れないで<ださい。 

感電や異常動作でけがをずることがありまず。 


お手入れのとさは、必ず電源プラグを抜いてください。 

感電やけがの原因になりまず。 


幼児の手の届く節囲では使用しない 


電源コードをいためない 


0 


禁止 





感電やけがをずることがありまず。 


電源コードを傷つける、破損する、加工する、無理に曲 
げる、引っ張る、ねじることなどはしないでください。 

電源コードび破損し、义災-感電の原因になります。 
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電源プラグは根元まで確 
実に差し込む 


電源プラクのほこりを取る 


〇 


実施 


定期的に電源プラグのほ 
こりを取ってください。 


ほこりがたまると、湿気などで描縁す 
良となり、义災の原因になります。 


異常-故障時には使用し 
ない 


〇 


実随 


そのまま使用すると乂 
災•感電-けびにいたる 
おそれびあります 


ずぐに電源プラグを巧いて、お買いあ 
げの販売店、またはちよりの「お客さ 
まご相談窓 aj (別紙）に点検、修理 
を依頼してください。 


A 注意 


タンクの水は毎日新 
しい水と人れ替える 


〇 

実施 



タンクは毎曰振り洗いを 
し、常(し清潔(しし、必ずづ〈 
道水を入れてください。 

お手入れせずに使い続ける 
と、カビや雑菌び繁殖し悪臭 
の原因になります。 


運転中はお手入れ 
をしない 


禁 



運転中は、お手入れをし 
ないで < ださい。 

感電やけがの原因になりま 
す。 


吹出□をふさがな 
い 


0 

禁止 



吹出□をカーテンやタオ 
ルなどでみさびないでく 
ださい。 

故障の原因になります。 


不ま定なところに 
置かない 



不安定なところ、水平で 
ないところには置かない 
で < ださい。 

倒れると水がこぼれます。 


電気製品の近くに置かない 

0 


暖房機やテレビなどの電気製品の近くに置か 
ないで < ださい。 


禁止 


お手入れ後は部品を確実に取りつける 

© 加湿フィルター、加湿トレイ、エアフィル 
ター、吸込グ U ルなどの部品をはずしたま 
ま使用しないでください。 

実施 

故障の原因になります。 


電源プラグを持って巧き差しをする 

〇 


電源プラグを抜< とさは、電源コードを持た 
ずに必ず先端の電源プラグを持って引さ抜い 
て < ださい。 


長期間使わないときは電源プラグを巧く 

运 


長期間使わないとさは電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。 


実施 


感電-ショート-発义の原因になりまず。 


電源プラグを巧ぐ 


けが-絶縁努化による感電-漏電义災の原因になりまず。 


A 警告 


めれた手で電源プラグを 
抜き差ししない 



めれ手禁止 


感電の原因になりまず。 


交流100 外 
での使用やタコ 
足配線をしない 



义災•感電-故障の原因 
になります。 


タンク、本体のお手入れには塩素 
系、酸性タイプのミ先ミき剤は使用し 
ない 




変形や変色ずることがあります。 


の巧 D 

、使 な 

フを。に 

フト^"因 

/ソさ原 

にセだ诚 

んンく成 

に□で认 

ぃだぃ g 

、んな 

リるし測 


〇 


発 

や〇 

f ち電ず 

実感ま 


施 
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お願い 


必ず水道水(飲用）を使用 

浄水器の水、温水器の水、アルカ U イオン水、ミネ 
ラルウオーター、井戸水などは絶巧に使わないでく 
ださい。 

除菌ができなくなるため、カビや雑菌が繁殖し、悪臭の 
原因になりまず。 


壁や家具に風を直接あてない 

加湿器の風び、壁や家具に直接あたらないよラにし 
て < ださい。 

壁•家具がいたんだり、しみの原因になります。 


凍結に注意 

凍結のおそれのあるとさは、タンクと加湿トレイ内 
の水を捨ててください。 

巧結しまずと、故障の原因になりまず。 


給水するときは、必ず加湿トレイの水 
を捨ててください 


本体の持ち運びはタンクを抜き必ずとっ 
てを}寺ってラ 

タンクを抜いて加湿トレイをちどしてゆすらないよ 
ラに持ち運んでください。 

タンクに水が入ったままや、加湿トレイをはずして持ち 
運ぶと、水がこぼれる原因になります。 P 1 7 


お手入れは定期的に行う 

「お手入れのしかた」にしたびってお手入れをしてくださし)。 

巧れがひどくなると、カビの発生、悪臭、加湿量の低下の 
原因になります。 


お部屋の加湿じ(外には使用しない 

この製品は一般家庭用のフィルター気化式加湿器で 
す。美術品や学術資料などの保を、業務用などの特 
殊用途には使用しないで<ださい。 

保存品の品質低下の原因になりまず。 


加湿フィルターユニットは無理に巧し 
下げないでください 


加湿量の低下、巧れ、カビ、悪臭などび発生して、前パネルを下げると加湿フィルターユニットち下び 
加湿フィルターの寿命び短<なることびあります。 ります。無理に巧し下げると、破損や故障の原因と 

なります。 


フィルター蓋を手 
前に倒さない 



前パネルで指を 
はさまない 



力！]ミ显トレイを 
しっかり戻す 


ルーバーの開閉を 

手で行わない 




フィルター蓋は手前に倒 
れない構造になっていま 
す。無理に倒そラとする 
と、フィルター蓋びはず 
れます。 


前パネルを下げるとき、 
本体との間に指をはさま 
ないよラにミ主意して<だ 
さし、。 


加湿トレイを本体に戻す 
とさは、しっかりセット 
してください。 


ルーバーの開閉は自動で 
動さます。手で動かすと 
ルーバー駆動モーターの 
故障の原因になります。 
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知つておいていただをたいこと 


必ず水道水（飲用）をご使用ください 


ミき水器の水、温水器の水、アルカ I 」イオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは絶対に使わないでください。 
除菌びでさなくなるため、カビや雑菌び繁殖し、悪臭の原因になります。 

温水 （40° CL ソ上)、化学薬品、ちれた水、芳香剤や洗剤を含んだ水などち絶対に使わないでください。 

除菌びでさな<なったり、本体の変おや故障の原因になります。 



清潔な加湿* を実現しました。※加湿フィルター等のお手入れは必要になります。 


運転中じ(外のときでち、タンクに水び入っている場合は、 電源プラグを巧かないでください。電解水除菌システム 
び働かないため、カビや雑菌び繁殖し悪臭の原因になります。また、お手入れの時期を正しくお知らせすることび 
でさません。ただし、移動などのために一時的に電源プラグを巧いてち支障ありません。 


次のような場所では使用しないでください 


窓際などが気の影響を受けやすい場所、エアコンなどの風び直接あたる場所 

お部屋の湿度び正しく表示でさなくなります。 

直射日光びあたる場所、暖房機のそば 

本体などび変形-変色する原因になります。 

また、温度び上びるため、カビび繁殖しやすくなります。 

カーテンの近くやふとんの上 

吹出口や吸込グ I 」ルびふさびれ故障の原因になります。 

高いところ、傾いた場所、不安定な場所（毛足の長いじゅうたんなど） 

地震や、人び触れて落下したり、転倒する原因になります。 

傾いた場所に設置すると、フ□ー トび作動して運転び停止する場合びあります。 

スピーカーや電磁調理器の近くなど、磁気のをいところ 

フ□ー トび誤動作し、正常に動作しなかったり給水を正しくお巧日せできない場合びあります。 


力 D 湿器の周囲はち図に示す距離をとってくださし、。 



己 



























気化式について 


湯気（蒸気）は見えません 

水を沸騰させない気化式なので湯気（蒸気）は見えま 
せん。 

吹出□か5出る風は暖かくありません 

気化するとさに、吸い込んだ空気の熱を奪ラため、吹 
き出す風は暖かくありません。お部屋の広さによって 
は寒く感じることびあります。 

湿度や温度の条件によって加湿量び変わります 

室内の湿度び高い場合や温度びほい場合には連続運転 
でち加湿量びかなくなることびあります。 


广 N 

洗濯物び乾くとさ、水分び気 
体になって放出される状態と 
同じ原理び 気化式 です。 

水を沸騰させていないので本 
体もの出□も熱くなりませ 
ん。 

- ) 



現在湿度表示について （湿度表示はめゃすとしてぉ使し、くださし、) 


現在湿度表示は、本体内部にある湿度センサーで測った湿度の状態を表示しています。 


• 同じ室内でち温度差や気流などのため、場所によつ 
て湿度び異なる場合びあります。 

• 運転開始直後は、本体内部の温度や湿度の影響を受け 
るため、現在湿度表示び安定するまで、約30分かか 
ることびあります。 

• お手持ちの湿度計と表示び異なる場合びあります。 



湿度1しついて 


お部屋の湿度び上びりにくいとさ 

•お部屋び広すざませんか。^適用床面積をめやすとして使用してください。 tt ^ P 2 巨 

•エア フイ ルターびほこりで目詰まりしていませんか。 与 エア フイ ルターをお手入れしてください。8 

• 加湿フイルターに、水あかやごみび付着してしほせんか。与力□湿フイルターをお手入れしてください。 D ：^ P 2 K 22 

適用床面積の節囲で使用していても、お部屋の湿度び上びりにくいとき 

•換気の度合、外気の乾燥の程度、床や壁の材質によっては、適用床面積の範囲で使用していてち、湿度び上びりに 
くいことびあります。 
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る部のなまス 

く本体> 
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く操作部*表示部> ※図は説明のため全部 r 点な•表示」したげ態です。 


お手入れランプ tt ^ pi 日 
-加湿フィルターのお手入れ時期び来ると点滅します。 


風向調節スイッチ0^ P 13 
•ルーバーのスイング、停止を行います。 

—入タイマーランプ 

. 入タイマー中に点巧します。 

. 入タイマー時間設定中に点滅します。 

—能力切換ランプ0^ P 13 

-運転状態をお知5せします。 

——給水（点滅）ランプ 0 ^ P 1已 

-タンクの水びなくなったことをお知5せします。 



□ック中に点巧します。 0 ^ P 14 
前パネルやフィルター蓋び開いて 
いるとき点滅しまず。 P 24 

入タイマー時間調整スイッチ ー！ 

. 入タイマーの残時間を設定します。正^ P 1 4 

1- ► 2 - ► 3 -►…- HI-MS 

± _1 


入タイマーセツト/解除スイツチ P 14 
. 入タイマーの設定と解除を行います。 

>— お手入れランプリセツトスイツチ tt ^ Pl 日 
-お手入れランプ点滅中に、約3秒間 
巧し続けると、消なします。 

※お手入れを行ってか5、お手入れランプを消灯 
してください。 

デジタル表示部- 

. 現在の湿度（％)の状態を表示しまず。 

. タイマーの残時間を表示します。 


デジタル表示例 


持間後 

現な湿度/タイ 7- 


現在湿度已已％を表示して 
いまず。ミ面度は30〜800/〇 
まで已％刻みで表示します。 
湿度表おはめやずとしてお 
使いください。 


運転スイッチ 

-運輯の『入』『刷を行います。 

運転切換ランプ P 12 

-運起切換を表示します。 

湿度設定ランプ0^ P 12 

- 設定湿度を表示します。 


■—運転切換スイッチ 


P 12 


-自動運転と連続運起を選択します。 

-フィルター乾燥運転を行います。 

03= P 23 

運起停止中に約3秒間巧し続けると 
自動ランプと連続ランプび交互に点灯し、 
フィルター乾燥運輯に入ります。 

湿度設定スイッチ tt ^ P 12 
-設定湿度を標準か高めに設定します。 

能力切換スイッチ tt ^ P 13 
-加湿能力を切換えます。 


強 l ■► G 中 ] ■►亡弱 
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ffi 5 前の準備 

^本体を固定している輸送用テープをはずす。 


^ 前パネルを持ち上げる。 




•前パネルを上に持ち上げる 
•本体が倒れないように、手で 
押さえて<ださい 


前ノ くネルが持ち上が6なくなる 
まで持ち上げてください。□ッ 
クがはた S さ、前バネルが下が 
5な<な0ます 


j 加湿フィルターの保護材①、②をはずす。 


①保護材 



4加湿トレイを引き出す。 

加湿トレイを手前にゆっくり弓 I き出す。 
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5 加湿トレイとタンクを固定している輸送用テープをはずす。 

※加湿トレイ下側の輸送用テープちはずしてください。 


6加湿トレイとタンクの保護材をはずす。 



八ンドルを上に持ち上げ、 
給水するところまで持つ 
てい< 


7 タンクへの給水 

①タンクに水道水慨用）を入れた日、キャップをしっかりとしめて、ふたたび加湿トレイを本体にセットしてく 
ださい。 

『必ず水道水（飲用）をご使用ください』をお読みください。己 


キャップは 
しっかりとしめる 







③前ノ（ネルを下げてください。 

※前パネルの下部のツメび置台角巧に確実に嵌合しているか確認してください。 




て < ださい 
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Iffi ラ前の準備 

P 電源プラグをコンセントに差し込む 
一（交流10 0 V のコンセントを使用） 

• 通電後、しば 日く すると除 国を 開始します。（通電中は定期的に除 国を 行います) 


迂意 I タンクの水は毎日新しい水道水と入れ誓え、常に清潔にしてお使いく 
ださい。 

♦そのまま使い続けると、カビや雑菌び繁殖し、悪臭の原因になります。 


咖 J 給水するときは、必ず加湿トレイの水を捨ててください。加湿量の低 
下、ミちれ、カビ、悪臭などび発生して、加湿フィルターの寿命び短く 
なることびあります。 


pin) 

• キャップは確実にしめ、水びもれていないことを確認してください。 

• 水び入ったタンクを加湿トレイにセットするときや、加湿トレイを本体にセットするときは、静かにセットしてく 
ださい。加湿トレイや本体び破損し、水もれの原因になります。 

• 加湿トレイを引さ出すとさや本体にセットするとさは、本体び動かないよラに十分ま意してください。本体び動く 
と床に傷び付く場合びあります。 

•給水後は、前パネルを巧し下げてください。加湿フィルターユニットを無理に巧し下げないでください。器具の故 
障の原因となります。 

• 前パネルを巧し下げるときに、手などをはさまないよラに注意してください。 

•前パネルを開けたままにした場合、除菌びでさなくなります。給水後は、前パネルを閉じてください。 

• 2シーズン目 LU 降、初めてお使いになるとさは、必ず本体や各部の点検をしてください。巧れ等び目立つとさは、 
『お手入れのしかた』にしたびってお手入れをしてからお使いください。 P 18 〜22 










ffi いかた 



1 .運輯する 


運転 入/切 

〇を巧す。 


• デジタル表示部に「已」「4」「3」「2」「1」と表示してか日現在湿度（％)を表 
术しま9 〇 

• 同時に能力切換ランプと運転切換ランプび点灯します。 

• ルーバーび自動で開さます。 

• ルーバーの向さは、必ず真上の角度となります。 


運おを止める 

• デジタル表示部や能力切換ランプ、運転切換ランプび消灯します。 
• ルーバーび 自動で閉じます。 


運お 入/切 

Q ) を巧す。 ^ 


2.運おを切換える 


運転中に 


運転切換 


) を巧す。 


フィルタ-を巧 
(3; 州し） 


巧すごとに 



自動1 

\ 

連続1 

J となります。 


• 運転切換は自動に初期設定されています。 


~iin 

湿度設定スイッチで設定した設定湿度で自動運転します。 

設定湿度び標準の場合には、現在湿度び60%を超えると、加湿び一時停止します。 
設定湿度び高めの場合には、現在湿度び70%を超えると、加湿び一時停止します。 


連続 I 

能力切換スイッチで設定した加湿能力で連続運転します。 
現在湿度び80%を超えると、加湿び一時停止します。 


3.湿度設定を切換える 


自動運転中に 


湿度設定 


) を巧す。 


巧すごとに 


標準 


高め 


となります。 


湿度設定は標準に初期設定されています。 


標準 


設定湿度已□%〜已已％で自動運転します。 


高め 


設定湿度60%〜65%で自動運転します。 

運転切換スイッチで連続を選択しているとさは、湿度設定はでさません。 



• 電源プラグを巧くと、運転切換-湿度設定-能力切換-入タイマー-□ックの設定は、全て初期設定に戻ります。 
• ルーバーび開閉するとさに、カタカタと音びすることびありますび、故障ではありません。 
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ffi いかた 



5 4 


4 .加湿能力を切換える 


運転中に 


• 能力切換は強に初期設定されています。 



自動運転び選択されているとさ 


強1 

設定湿度スイッチで設定した湿度を目標に自動運転します。ランプび点 
灯します。 

中 

設定湿度スイッチで設定した湿度を目標に自動運転します。ランプび点 
灯します。加湿能力を約2已％おさえて運転をします。 


I 弱 I 

設定湿度スイッチで設定した湿度を目標に自動運転します。 r ^ rn ランプび点 
灯します。加湿能力を約已0%おさえて運転をします。 


• 湿度設定び標準の場合には、現在湿度び60%を超えると、加湿び一時停止します。 
• 湿度設定び高めの場合には、現在湿度び70%を超えると、加湿び一時停止します。 


連続運おび選択されているとき 


いま1 

湿度に関係なく最大能力で加湿運転します。 

中 

湿度に関係なく中能力で加湿運転します。 

I 弱 I 

湿度に関係なく弱能力で加湿運転します。 

• 現在湿度び80%を超えると、加湿び一時停止します。 


日.風向を調節する 


A 運転中に 
1風を押す。 


2 お好みの角度で 
ルーバーを止め 
たいとをは 

C 5 S ) を巧す。^ 


• ルーバーびスイングを開始します。 
•ルーバーは70°のち度か日]0巳° 
の角度までスイングします。 


スイングち度 


70’の角度 



10已■■①角度 


•ルーパーか停止します。 

• 運転開始やスイングを開始して、約] 0秒間は風向の調節はできません。 


※ルーパ’一をスイングやお巧みの角度で使用していてを、運転を停止して再運転すると、真上の角度になります。 


[ぉ願い!） 

•運転すると、ルーバーは自動で開さます。手で動かすとルーバー駆動用モーターの故障の原因となりますので、手 
で動かさないでください。 

• スイング中に手び触れるなどで、ルーバー位置び正常なスイング角度からはずれた時は風向調節スイツチを2回巧 
して<ださい。ルーバーび正常な位置に戻ります。 
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おを入 0 



6,7 


目.入タイマー予約 12時間の節囲でご希望の時間に運おを開始します。 

タイマー予約は、運転中、停止中どち日でちでさます。 



セット 


を巧す。 



• [入タイマ-) ランプび点滅して、デジタル表示部に残時間び表示されます。 
• 水位窓のバックライトび点滅します。 


2 残時間を変更 
したいとをは 

jii J を J 中ず。 


•] 時間単位で残時間を変更できます。 

• ( M ) または、 du の操作終了か日約已秒後に、 ( 入タイマ-) ランプび点滅か日点 I 打に 
変わり、タイマーび予約されます。デジタル表示部ホ湿度表示または消灯に戻ります。 


3 


解除するとをは 

( ifi を巧す。 



• [入タイマう ランプび消打します。 


タイマー予約中の残時間の確認-変更 


A タイマー予約中に 
^ su を巧す。^ 

5 再度残時間を 
変更するときは 

IS ) を巧す。 


• [入タイマ-! ランプび点滅になり、デジタル表示部に残時間び表示されます。 

• 1時間単位で残時間を変更でさます。 

• 時間を変更しなかった場合は、 L ソ前の設定び継続されます。 


7. □ 、ソク すべての操作を無効にします C 


時間 

調藝 


J と臟)を 


2 


同時に約3秒間 
巧す。 

解除するとをは、 
再度 

r 時間1 U f セッり-*- 
h 同整 J こし解际 J 化 

同時に約3秒間 
巧す。 


[□ッか ランプび点灯します。 

□ックをセツトするとすベての操作びでさません。 


[□ツク〕 ランプび消灯します。 


《11リを巧に巧してください。を巧に巧すと入タイマー予約になることがありまず。 



• 入タイマー予約をすると、水位窓のバックライトび一定時間点滅します。タンクの水びかないと十分な運転びでき 
ない場合びありますので、水位を確認してください。 
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ffi いかた 


タンクの水がなくなると 


タンクの水びなくなると、自動的に運転を停止し、給水ランプの 点滅とメ □ディでお巧らせします。 


み 


加湿トレイの水を捨ててタンクに水道水を給水し、本体にセットして〇)を入れなおしてください。 

ランプの明るさを暗めの設定にしたとさは『中』ランプのみの点滅となります。 


給水強 中 弱 

-- 


I 点ミ威 



タンクへの,給水のしかた 


1 前パネルを持ち上げる。 






•前バネルを上に持ち上げる 
•本体が倒れないように、手で 
巧さえて<ださい 


前ノ くネルが持ち上が6なくなる 
まで持ち上げてください。□ッ 
クがはた S さ、前バネルが下が 
5な<な0ます 


^ 加湿トレイの八ンドルを持ち、もう一方の手で加湿トレイを支えなび5手前にゆっくり引き 
出す。 

※加湿トイレ内の水びこぼれる場合びあるので、加湿トレイはゆっくり引き出し、八ンドルをしっかり持っ 
て、ゆすらないで持ち運んでください。 



トレイごとタンクを給水する 
ところまで持つていく 
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3 加湿トレイからタンクを巧き、加湿トレイの水を捨てる。 






4タンクに水道水（飲用）を入れた5、キャップをしっかりとしめて、ふたたび加湿トレイを本 
体にセットしてください。 

『必ず水道水（飲用）をご使用ください』をお読みください。 D ^ P 已 
キャップは 



ち 前パネルを下げてください。 

※前パネルの下部のツメが置台角穴に確実に嵌合しているか確認してください。 




て < ださい 


(pj!) 

•給水するときは、必ず加湿トレイの水を捨ててください。加湿量の低下、巧れ、カビ、悪臭などび発生して、加湿 
フィルターの寿命び短くなることびあります。 

• 加湿トレイを引さ出すとさや本体にセツトするとさは、本体び動かないよラに十分ま意してください。本体び動く 
と床に傷び付く場合びあります。 

•前パネルを開けたままにした場合、除菌びでさなくなります。給水後は、前パネルを閉じてください。 
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ffi いかた 


ランプの明るさの設定について 


操作部のデジタル表示部（現在湿度）および全てのランプ、 VW マークと水位窓のバックライトの明るさは、暗め 
の設定や消灯に変更することびでさます。 

運転停止中に fej とを同時を先に巧してください。 （ M ) を先に押すと入タイマー予約になること 
びあります。）に約 3 秒間巧すと、下のよラに設定び変わります。 

I 

操作部、 VW マークと水位窓のバックライトが暗め 

操作部が暗め、 VW マークと水位窓の/ K ックライトが消な 

♦ 

操作部、 VW マークと水位窓のバックライトが通常の明るさ 

I_ 

なお、この設定は電源プラグを抜いてち初期設定には戻りません。 


メ□デイの消しかた 


タンクの水びなくなった時にお知日せするメ□ディを消すことびでさます。 

運転停止中に ( MJ とを同時を先に巧してください。 （ M ) を先に巧すと入タイマー予約になること 
びあります。）に約 3 秒間巧してください。 

なお、この設定は電源プラグを抜いてち解除されません。解除するとさは、再度同じ操作をしてください。 



•給水のメ□ディは、約己秒間鳴ります。途中でメ□ディを止めたいとさは、運転スイッチを巧してください。 
(この時、給水ランプち消えます） 

• 給水ランプが点威した場合、除園ができなくなりまずので、できるだけ早めに水道水燃肋を給水してください。 

• 運転中じ(外のときでち、タンクに水び入っている場合は電源プラグを巧かないでください。 

電解水除菌システムび働かないため、カビや雑菌び繁殖して悪臭の原因になります。 

また、お手入れの時期を正しくお知らせすることびでさません。 

ただし、移動などのために一時的に電源プラグを巧いてち支障ありません。 


本体を持ち運ぶとさは 


本体を持ち運ぶとさは、本体内の水びこぼれる場合びあるので、十分を意し 
て移動してください。また、本体を引さずると床に傷び付く場合びあるので、 
十分ミ主意して移動してください。 

1. P 1 已〜 16 の「タンクへの給水のしかた」にしたびって、前パネルを開 
けて、加湿トレイとタンクを取り出す。 

2. タンクを巧き、加湿トレイを本体に再セットする。 

3. 前パネルを閉じる。 

4. とってをしっかり持ち、ゆす日ないように クンク 

持ち運んでください。 



とつて 


タンクを外す 


加湿トレイ 
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お手入れのしかた 

お手入れは定期のに行ってください。ちれびひどくなると加湿量のお下や故障-悪臭の原因になります。 

I 么警告!お手入れのときは電源プラグを抜く 

タンク、本体のお手入れには塩素系、酸性タイプのミ先ミき剤は使用しない 


タンクのお手入れ（毎日） I 本体のお手入れ（ミちれた! 5) 


か量の水を入れ、キヤップをしめて振り洗いをし、常に •水に浸した柔日かい布で拭いてください。 


清潔にしてください。 


• ミちれびひどいときは、柔日かい巧を水で薄めた中性洗 


給水は必ず水道水槪用）を使用してください。 


剤に浸し、固くしぼってか日巧れを巧きとった後、水 


1 ® ミちれがひどい場合は 

严 タンクの中を直接洗う 
^ k >1ことちでさまず。 

(N ※ネジの端面などで 

\l 手をヶガしなぃょぅ 

ゴム手袋の着用を 
お勧めします。 


ぶさをして < ださい。 


[pn) 

•変形、変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルカ U 洗剤、クレンヴーなどは使用しないでください。 
また、化学ぞラさんを使用するとさは、そのを意書さにしたびって<ださい。 



エアフィルターのお手入れ （1 週間に1〜2回) 



3 


吸込グ1」ルのツメ 
を①のように巧し 
下げ、③のように 
手前にはずす。 



掃除機でほこりを取り除く。 


※使い続けるラちにを色 
ずることびありまずび、 
使用上の不具合はあり 
ません。 

※よごれびひどいとさは 
水洗いをしてください。 
水洗いした後は、水を 
よく切り曰陰でよく干 
してくださし、。 





(pj!) 

•エアフィルターの巧れびひどくなると加湿量び少なくなったり、正しく湿度表示びでさなくなります。 

1週間に]〜2回は必ずお手入れをしてください。 

• エアフィルターをはずしたまま使用しないでください。故障の原因になります。 
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お手入れのしかた 


お手入れランプが点滅した!5に週間に1回程度) 




電源プラグを差し込んでか日、およそ2週間経過するとお手入れランプび点滅して、加湿フィルターと加湿トレイのお手 
入れ時期をお知日せします。 

※お手入れランプび点滅してち運転は停止しません。 

1 電源プラグを巧く 

電源コードを束ねて、付属のバンドで固定してください。 

2 前パネルを持ち上げる 

□ックびはた日くまでしっかり持ち上げてください。 

^ 力 D 湿フィルターユニットと加湿トレイを取り出ず 

ち図の①〜③の手順にしたびって加湿フィルターと加 
湿トレイを取り出してください。 

※加湿フィルターは水分を含んでいて、水びたれます 
ので、容器の上で取り出してください。 

H 加湿フィルターをお手入れする 

豚 P 21 〜23 


CD 加湿フィルター 
ユニッ トを本体 
か5取り出す 


電源コード 
バンド 
電源プラグ 


〇加湿トレイに残った水を捨てる 


I タンクを巧< 


6 

7 


8 




加湿トレイをお手入れする 

水に浸した柔日かい巧で水あか等の 
汚れを取り除いてください。 


部品を元どおりセットする 

お手入れび終わった日部品を元どおりにセットし、 

電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。前パネルを下げるとさ、 

前ノなル下部のツメび置台角巧に確実に嵌合しているか確認してください。 

お手入れランプをリセットする 

お手入れランプ U セットスイツチを約3秒間押してください。お手入れランプび消打します。 



②加湿トレイ 
を引を出ず 


フ□-卜は 

はずさないで<ださい 



• 使い続けるラちに加湿フィルターび変色しますび、これは水道水中の不純物（鉄-カルシウム-マグネシウム等） 
や空気中のほこり等によるちのですので、使用上の不具合はありません。 

• 加湿フィルターの巧れ具合は、水質等の違いや地域によって異なります。また、使用頻度によってち異なりますの 
で、お手入れランプはめやすとしてご利用ください。 

•加湿フィルターにほこりびをく付着すると、カビび発生しやすくなります。こまめに洗ミきし、巧れびひどい場合は 
別売品の交換用加湿フィルターと交換してください。 P 23 
• 前パネルを下げるとさは、フィルターを押してち下びらないので、前パネルを巧し下げてください。 

• 前パネルを開閉するとさに、前パネルと本体の間に手をはさまないよラに十分を意してください。 

19 

















































♦ —給水レバーびはずれたとさ 





f ^フィルター蓋びはずれたとき- 

① フィルター蓋のツメを本体のみぞにセツトする。 

② フィルター蓋を巧し込む。 
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お手入れのしかた 


加湿 フイルターの お手入れ 


^加湿フィルターを取り出す 

① 加湿フィルターユニットの八ンドルを持ち、伸縮レバー縮闻を①のように□ックするまで弓怯上げてください。 
加湿フィルターユニットび上下に縮みフィルターび驰みます。 

② 加湿フィルターを取り出します。 


2 




加湿フィルターの脱着は、上図の 
よラに八ンドルを下側にして行ラ 
と引つかかりが少なく スムーズに 
行えます。 


加湿フィルターを洗う 
通常のお手入れ 

① 容器に水を入れ、加湿フィルターを手でちみ洗いしてください。 

② 加湿フィルターをかたく絞り、シワを伸ばし形を整えてください。 



ミちれびひどい-臭いびする場合のお手入れ 

① 加湿フィルターを洗剤でちみ洗い、または台所用（塩素系）漂白剤でつけ置さ洗いをしてください。 

② 洗濯後は、洗剤や漂白剤成分び残日ないよラに水で充分にすすいでください。 

③ 加湿フィルターをかたく絞り、シワを伸ばし形を整えてください。 

※台所用漂白剤は、ふさんやおしぼりと同程度の濃度とし30分くらいつけてください。 

ただし、台所用漂白剤でつけ置さ洗いしてち、水道水中のカルキ分（鉄-カルシウム-マグネシウム等）によ 
る加湿フィルターの変色や硬化は元には戻りません。 


加湿フイルターは洗濯機による洗濯もできます。ただし、カルキ分が巧ることびあります。 


通常のお手入れ 

① 洗濯機で10分程度洗濯してください。（洗剤は入れません） 

② 脱水を1分程度行い、脱水後加湿フィルターのシワを伸ばしあを整えてください。 

ミちれびひどい場合のお手入れ 

① 洗濯機に洗剤を適量入れて1已分程度洗濯してください。 

② 洗濯後は、洗剤び残日ないよラ充分にすすざ洗いを行ってください。 

③ 脱水を1分程度行い、脱水後加湿フィルターのシワを伸ばし形を整えてください。 

※お風呂の残り湯は使用しないでください。変色や臭いの原因になります。 

※乾燥機や洗濯機の乾燥機能の使巧は避けてください。生地を傷めたり縮みの原因になります。 
※漂白剤や柔軟剤、洗濯のりの使巧は避けてください。 

※ミちれび落ちにくい場合はさ日に手でちみ洗いをすると効果的です。 
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3 加湿フィルターを元に戻す 

①加湿フィルターを加湿フィルターユニットに取り付けます。（表裏にを意してください） 

加湿フィルターびシワにな日ないよラに均等にセットしてください。 

③加湿フィルターユニットの伸縮レバー縮色）を②のように元に戻してください。 

※伸縮レノ（一は出っ張日ないように ユニッ ト本体にしっかり戻してください。 

※フィルター ユニッ トの伸縮レバーび出っ張っていると本体に取り付きません。確実にセツトしてくださし、。 



ホ糸で縫ってある面を表にして 
セツトして<ださい 



③加湿フィルターを加湿フィルターユニットの両端のツバ 
の内側にセットして、加湿フィルターを一周じ(上回転さ 
せ、ツノ（に乗り上げないことを確認してください。 



4加湿フィルターユニットを元に戻す 

ち図のように八ンドルをち側にしフィルターユニットを本体に取り付けます。 
※フィルターユニットの向さ（"マエ"表示を手前）にミ主意してください。 




加湿フィルター ユニッ トを取り付ける際は、図のよラに 
八ンドルをち側にして取り付けてください。 



• 漂白剤は塩素系漂白剤を使用してください。 
• クエン酸は使わないでください。 

• 異なる種類の漂白剤を混ぜないでください。 
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■ 加湿フイルターの交換のしかた 

♦交換時期のめやすは己〇ヶ月 （1 曰 S 時間運転の場合）でず。 

♦使用条件（水質や使用時間など）によって交換時期は異なります。 

• 巧のような状態になったときは、交換してください。 

• お手入れをしてち、においや水あかび取れないとさ。 

•傷みや型くずれびひどいとき。 

•タンクの水の減りび極端におそくなったとき。 


加湿 フイルターの 交換 


1.19ページの『お手入れランプび点滅した日』を参照し、加湿フィルター 
ユニッ トを取り出します。 

2.21、22ページの「加湿フィルターのお手入れ」を参照し、加湿フィル 
ターを取り出します。 

3. 別売品の加湿フィルターを箱か日出して加湿フィルター ユニッ トに取り 
付けます。 

4. 加湿トレイに残った水を捨ててください。 

己加湿フィルターを元どおりに、本体の中へセツトします。 



逆願い! J 

• 使用済みの加湿フィルターは、水をよく切ってから一般ゴミとして捨ててください。 


交換用加湿フィルター 


機種名 

品番 

価格（税込） 

RH - VWX 12 C 

RH - F ]2 C 

7|己60円 


2009年]1月現なの価格です。 


加湿フィルターは別売品となっておりまず。 
お買いあげの販売店でご購入ください。 


I 保管 (長期間使用しないとき） 

1. 電源 プラグを巧く 

2 . お手入れをする 

♦ ] 8〜22ページの『お手入れのしかた』にしたびって、掃除をした後、各部の水気をよく拭き取り、じゅラぶん乾燥 
させて < ださい。 

※湿ったまま保管するとカビび発生する原因になります。特に加湿フィルターは、水をよく切った上で下記3.の『フィ 

ルター乾燥運転』を行い、じゅラぶんに乾燥させてください。 

3. フィルター乾燥運転を行う 

• タンク、および加湿トレイの水を捨ててください。 

• 電源プラグを入れて < ださい。 

♦水をよく切った加湿フィルターを本体にセットします。 

• 運転切換スイッチを約3秒間巧し続けると、自動ランプと連続ランプび交互に点灯し、フィルター乾燥運転に入ります。 

※フィルター乾燥運転は、約2時間で自動的に終了します。 

• 電源プラグを巧いてください。 

4. 湿気の少ないところに保管する 

♦加湿器の入っていた箱に入れるか、ポ U 袋に入れて湿気の少ないところに保管してください。 


(pH) 

•フイ；レター乾燥運転をしてち加湿フイ；レターの乾燥び不十分なときは、もう一度フイ；レター乾燥運転を行ってください。 
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■ 故障かな？とおった6 


^ ig ] 分解修理.改造の禁止 

♦分解修理-改造はしないでください。 

义災•感電-けがの原因になりまず。 


エラーの お知5せ (デジタ) レ表示とブザー音でお知5せしまず。) 


エラー 表示 

原因 

処置 方法 

ijri 

1 ILI 

水道水がの 
水が給水された 

除菌がでさな<なるためタンクと加湿トレイの水を捨て、水道水を 
入れてから、電源を入れなおしてください。 tt^Pl 1 

フ□-卜び引っ 
掛かっている 

フ□ー トの周りのゴミを取り除いてから、電源を入れなおしてくだ 
さい。 

器具の故障 

上の処置をしてを正常に戻らないとさは運転を止め、電源プラグを 
抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 

1 in 1 ir 1 1 1 1 II 1 1 II nri 1 1 ii i 厂 nr 厂厂 

1 II 1 1 Ii_ 1 ILI 1 II 1 1 li_ 1 ILI 1 1 1 1 1 し 1 1 しし」 

器具の故障 

運転を止め、電源プラグを巧いてから、お買いあげの販売店にご連 
絡ください。 


次の状態は故障ではありません 

分解修理を依頼される前に、次のことをちう一度ご確認ください。それでをなお5ない場合は、電源プラグを巧いてか 
5、お買いあげの販売店または、もよりの「お客さまご相談窓□」（別紙）へご連絡ください。 


を が 

原 因 

処置方法 

運転スイッチを操作してをす 
ベてのランプが点灯しない 

電源プラグが]ンセントからはずれてしなせんか 

電源プラグを根元まで確実に差し込み、運転スイッチを操作して 
ください。 tt^Pl 1-12 

給水ランプが点滅している 

タンクに水び入っていない 

タンクに水道水（飲用）を入れてください。 P 15 

タンクに水が入っているのに 
給水ランプが点滅している 

加湿トレイが確実にセットされていますか 

加湿トレイを確実にセットしてください。 日 

フ□ートび弓1っ掛かっていませんか 

フ□ートの周りのごみを取り除いてください。 D ：^ P 19 

給水レノ く一が正常にセットされていますか 

給水レノ（一を正常にセットしてください。 [ty P 20 

本体が傾いていませんか 

水平で安定したところに設置してください。 

吹出口か6の送風がにおラ 

ちい水を使用していませんか 

「お手入れのしかた」にしたがって、器具の掃除をし、新しい水道 
水（飲用）と入れ替えてください。 

隊 P 18 〜22 

加湿フィルターや加湿トレイに水あかやごみがた 
まっていませんか 

現在湿度を表示し、運転が停 
止している 

部屋の湿度が高 < なりすぎたためです 

湿度が下がると、自動的に運転を再開します。 

塩素の臭いがする 

電解水除菌システムによるをのです 

故障ではありませんのでそのままご使用してください。 

現在湿度表示が他の湿度計 
の値と違ラ 

エアフィルターにゴミがたまっていませんか 

エアフィルターを掃除してください。 

また、同じ部屋でも場所によって湿度は異なるため、差が出る場 
合があります。 [ty P 18 

運転開始直後に正しい湿度び表示でさない場合 
びあります 

約30分たってから再度、確認してください。 

窓際など外気の影響を受けやすい場所に設置し 
ていませんか 

外気の影響を受けにくい場所に設置してください 。 [ty P 5 

「ポコ」「ポコ」音がする 

タンクから給かする音です 

故障ではありませんのでそのままご使用してください。 

ルー y く一の開閉時にカタカタ 
音がする 

ルーバーが空回りしている音です 

故障ではあ0ませんのでそのままご使用してください。 

□ックランプが点滅して運転 
が停止している 

前パネルまにはフィルター蓋がきちんとしまって 
いない 

前パネル、フィルター蓋をしっかり閉めてから運転スイッチを入 
れて < ださい。 [ I ^ P 20 

策□ックランプが点滅している場合、除菌がでさなくなります。 
でさるだけ早めに処置してください。 

フィルター蓋がはずれている 

運転中にときどき r カチ」 

「カチ」音がする 

加湿フィルターが回転しているときに発生する音 
です 

故障ではありませんのでそのままご使用してください。 
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アフターサービス 


保話書について 

取扱説明書の裏表紙に付いています。所定事項の記入お 
よび記載内容をご確認のラえ保存してください。 

保話期間はお買いあげの日より1年間です。 

• 保証書の記載内容によりお買いあげの販売店び修理い 
たします。詳細は保証書をご覧ください。 

• 保証期間び過ざてか日の修理については、お買いあげ 
の販売店、またはもよりの r お客さまご相談窓口」側 
紙）にご相談ください。お客さまの希望により有料修 
理いたします。 

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項- 
ま意事項および通常使用に反して使用された場合の 
故障-事故は補償いたしません。 

補修用性能部品の保有期間について 

フィルター気化式加湿器の補修用性能部品の保有 
期間は製造巧切り後、6年です。_ 

• 補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必 

若知 pp ロロしろ0 


お客様ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いにつして 


お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人 
情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意びない限り、業務委託の場合お 
よび法令に基づさ必要と判断される場含を除さ、第兰者への開示は行いません。 

〈利用目的> 

• お客様ご相談窓□でお受けした個人情報は商品•サービスに関わるご相談•お 
問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のた 
めに兰洋電機(株）および関係尝社で上記個人情報を利用することびあります。 

〈業務委託の場を〉 

• 上記目的の範囲內で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の 
個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理•監督をいたします。 

個人情報の取り扱いについての詳細は、 

ホームぺージ http://jp.sany 日. com をご覧くださし、。 


r ご相談や修理は- 

I 家電製品に〕いてのを般的なご相談吉羊電機 ㈱ お客さまセンタ- 

受付時間： 9： 00-18:30 (3 巨已曰） 

総合ホ目談窓口 〇已 0-3 11 6-3434 

※上記番号をご利用でさない場合は 

大阪 （0 巨） -6994-9 已70 におかけください。 

※郵便または FAX でご相談される場合 

E 洋電機（株）お客さまセンター 

〒已 70-8677 大阪府守口市京阪本通2-已-已 
FAX :大阪 (06) 6994-9510 

修理や部品に関するご相談は、お買いあげの販売店、 
または別紙の I 修理相談窓 □ I にご依頼ください。 

♦故障修理を依頼されるときは 

巧の事項をご連絡ください 

① 故障の状況 

② 品番 （ RH - VWXT 2 C ) 

③ 製造番号（本体背面のラベルに記入してあります） 

④ お買いあげ年月日 

⑥おなまえ、おところ、電話番号 

※故障修理を依頼されるときは、加湿フィルターを取りは 
ずしてください。取りはずした加湿フィルターは、乾燥 
させてか5保管してください。 


♦お客さまメモ 

アフターヴービスのご連絡に便利です。 

( +、の,ーク r こ] 1-1 -^- 


お買いあげ年月曰 

年 

月 

曰1 

お買いあげ販売店 




電話 （ 

) 

— 


担当 
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仕様 


特定地域搞地、極寒地など）では、所定の性能が確保できないことびあります。 


品 番 

RH - VWX 12 C 

使 用 水 

水道水 

制 

加 湿 重 

(室温20で、湿度30%) 

強運転時 

約] 200 mL/h 

中運転時 

約900 mL/h 

弱運転時 

約6日日 mL/h 

-iX 

品 

能 

力 

連続加湿時間 
(室温吕ぴ C 、 湿度30%) 

強運転時 

約 4. 5時間 

中運転時 

約6時間 

弱運転時 

約9時間 

適用床面積 
(めやす） 

洋室（プレ八ブ） 

33畳（已已 m 2 ) 

和室（木造） 

20畳 (34 m 2 ) 

タンク 容量 

約已 .4 L 

電 

気 

特 

性 

電 源 

単ネ目10 0 V 已 0/60 HZ 

定格消費電力 
己0/巨 OHz 

強運転時 

40/40 W 

中運転時 

26/2曰 W 

弱運転時 

14/14 W 

電源 コー ド 

1 .4 m 

外お寸法（幅•奥行•高さ） 

425 mm - 305 mm - 490 mm 

質 量 

10 kg 

月り 7 U nn 

加湿フイルター RH - F 12 C 7,已巨0円（税込） 


※適用床面積（めやす）は、日本電機工業会規格 ( JEM 142日）に基づき、プレノ \プ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合 
を最ル適用床面積としにをのです。 

ただし、壁•床の材質•部屋の構造•使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。 
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SAPfVD フィルター気化式加湿器*巧証書み I 持込修理 


この保証書は、本書記載内容で無料修理を行ラこと 
をお約束するをのです。 

お買いあげの曰か5左記保証期間中に、取扱説明書、 
本体ラベルその他の注意書さに従つた正常な使用状 
態で故障した場合には、本書記載内容にちとづさ、お 
買いあげの販売店び無料修理いたしますので、商品 
と本保証書をご持参ご提示のラえ、お買いあげの 
販売店にご依頼ください。 


保註期間 


※取扱販売店名 住所 電話番号 

※お買いあげ日 年 月 

曰 


本付： 1年間 



f 加湿フィルター、 ] 

V エアフィルターを除< y 




★印、※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 


品番 

RH - VWX 12 C 

製造を号 

★お客さまお名前 


様 

★ご住所〒 ★電話番号 （) 



1. 保証期間内でち次のよラな場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

□. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 

八.义災-地震-水害-落雷-その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障 
または損傷。 

二.業務用としての使用、車両-船舶への搭載など一般家庭用 L ソタりこ使用された場合の故障または損傷。 

ホ.本書の提示びない場合。 

へ.本書にお買いあげ年月曰、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書さ換えられた 
1日^^ 

卜.水道水な外の液体や、水道水に他の物質を添加して使用し、故障した場合。 

2. 保 K 期間内でち商品を修理窓□へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料はお客さま 
のご負担となります。 

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙の 
お客さまご相談窓□をご覧のうえ、ちよりの窓□にお問い合わせください。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です 。 This warranty is valid only in Japan . 

己.本書は再発行いたしませんので紛失しないよラ大切に保存してください。 

•この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて無料修理をお約束するちのです。従ってこの保 
証書によって保記書を発行している者（保証責任者）、およびそれ L ソ外の事業者に対するお客さまの法 
律上の権利を制限するちのではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お 
買いあげの販売店または別紙のお客さまご相談窓□にお問い合わせください。 

•保証期間経過後の修思補修用性能部品の保有期間については、アフターサービス tt ^ P 2 己をご覧ください。 


兰ま電機株す合社 


〒已7日-8目77大阪府守□市京阪本通 2 T 目已番地已号 
電話大阪 (06)6 白 91-1 181 


愛情点検 


長年ご使用の加湿器の点検を！ 


口 


こんなを状は 
お0ませんか 


• 水ちれする 

• コードやプラグび異常に熱い 
参こげくさい臭いびする 



使用中止 


故障や事故の防止のため必ず販売店、 
またはもよりの「お客さまご相談窓□」 
(別紙）に点検をご相談ください。 


兰す電機株式ミな 

=洋電機 コン シュー マエレクト□ニクス 株式会社 
家電事業部 

干370 -05 日巨群馬県邑楽郡大泉町坂田 1 T 目1番1号 

この商品は巧かでは使用でをません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY) 

73164120381000 









































